

This message has been sent via FAX due to its urgency. 
Please direct it to the above ASAP. Thank You. 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 


51860 2259 




QUALITY MARKETS #2 

13' IN LINE 5 SHELVES 
200 ROWS (Carton Capacity 1080) 





-- . , 




RJR 

RJR 

RJR 

RJR 


#Rows 

% Rows 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

RJR 

71 

35.50% 





PM 

71 

35.50% 

PM 

PM 

PM 

PM 

ATC 

10 

5.00% 





LOR 

18 

9.00% 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

B&W 

11 

5.50% 





L&M 

10 

5.00% 

L&M ATC 

ATC B&W 

B&W 

EXTRA VALUE 

EXTRA VALUE/GEN 

9 

4.50% 

(10) (3) 

(7) (2) 

\ 


TOTALS 

200 

100.00% 

4* • 

. ; 3’ 1 

1 3‘ '• 



' 13 Rows 

9 ROWS ■/ 

9 Rows 

' ’ '■■■ ■ ,J ' r ■ :*/ 

9 Rows 





DATE: 6/93 

1 

09ZZ 099IS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 






QUALITY MARKETS #4 

4X7 FLEX 7 SHELVES 

343 ROWS (Carton Capacity 1813) 


. . . .. .. : . : 1 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

LOR PM 

(4) (5) 

PM 

RM 

LOR B&W 
(4) (9) 

B&W 

B&W 

PM 

PM 

PM ATC 

_J12)_(IL_ 

ATC 

ATC 

L&M 

L&M GENERIC 
0) __(§)_ 

GENERIC 

EXTRA VALUE 

EXTRA VALUE 

” r . ,y 4* ■ 3* ' r . ../■ 

9 Rows - 9 Rows 13 Rom 9 Rows 9 Rows 


# Rows % Rows 


RJR 

98 

28.57% 

PM 

120 

34.99% 

ATC 

19 

5.54% 

LOR 

30 

8.75% 

B&W 

27 

7.87% 

L&M 

10 

2.92% 

EXTRA VALUE 

18 

5.25% 

GENERIC 

21 

6.12% 

TOTALS 

343 

100.00% 


REVISED:6/93 


WtWW ObJW 

T9ZZ 0981S 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 






QUALITY MARKETS #5 

13' IN LINE FIXTURE 7 SHELVES 
287 ROWS (Carton Capacity) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

PM 

PM 

LOR 

ATC 

B&W 

PM 

PM 

PM LOR 
(2) (6) 

ATC 

B&W 

L&M 

L&M GENERIC 
(2) (6) 

GENERIC 

ATC Extra Value 
(4) (4) 

EXTRA VALUE 

2.5* 2.5’ 2.5* 2.5* 3* 

8 Rows : 8 Rows 8 Rows 8 Rows , • 9 Rows 'u 



# ROWS 

% ROWS 

RJR 

82 

28.57% 

PM 

100 

34.84% 

ATC 

20 

6.97% 

LOR 

30 

10.45% 

L&M 

10 

3.48% 

B&W 

18 

6.27% 

Extra Value 

13 

4.53% 

GENERIC 

14 

4.88% 

TOTALS 

287 

100.00% 


I 

ftftwsp obaw 


Z^ZZ 0991S 







QUALITY MARKETS #6 

8'IN LINE 6 SHELVES 

156 ROWS (832 Carton Capacity) 



Z9ZZ 098TS 


# Rows % Rows 


RJR 

52 

33.33% 

PM 

55 

35.26% 

ATC 

16 

10.26% 

LOR 

8 

5.13% 

B&W 

8 

5.13% 

L&M 

10 

6.41% 

EXTRA VALUE/GEN 

7 

4.49% 

TOTALS 

156 

100.00% 


0b-7W 


xuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUALITY MARKETS #10, 46 

16’IN LINE 7 SHELVES 

364 ROWS (Chrton Capacity 1924) 


t . 

S .{ . ' . .. J ' ;; ■_ 1 . " 

1 • • 

. . ' y '* 

, .. - < 1 ■ 

• i i : ‘ ’ • . 




RJR 

RJR 

RJR 

RJR 




RJR 

RJR 

RJR 

RJR 









#Rows 

% Rows 

PM 

PM 

PM 

PM 

RJR 

104 

28.57% 





PM 

127 

34.89% 

PM 

PM > 

LOR 

LOR 

ATC 

32 

8.79% 





LOR 

30 

8.24% 

PM 

PM 

LOR B&W 

B&W 

B&W 

22 

6.04% 



(4) (9) 


L&M 

10 

2.75% 

PM 

PM ATC 

ATC 

EXTRA VALUE 

EXTRA VALUE 

13 

3.57% 


(10) (3) 



GENERIC 

26 

7.14% 

L&M ATC 

ATC 

GENERIC 

GENERIC 

TOTALS 

364 

100.00% 

(10) (3) 







• 4’ . t 

v., . 4*,-: -v: ■ • 

4* 1 • . 

4* 




13 Rows 

13 Rows ; 

13 Rows;. 

' 13 Rows 

REVlSED:6/93 

f m . 





f '9ZZ 098TS 


ource: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 







QUALITY MARKETS #16 

4X5 WITH 4' WRAP END CAP 6 SHELVES 
312 ROWS (Carton Capacity 1664) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

B&W LOR 

0) (4) 

LOR 

LOR 

PM 

B&W PM 

PM , 

PM 

PM 

ATC 

ATC Extra Value 
(9) (4) 

ExtraValue Generic 
(6) (7) 

GENERIC L&M 
(3) (10) 

/ 4 * .. 4' 4"- 4' 

13 Rom 13 Rom 13 Rom 13 Rows 


# Rows % Rows 


RJR 

104 

33.33% 

PM 

109 

34.94% 

ATC 

22 

7.05% 

LOR 

30 

9.62% 

B&W 

17 

5.45% 

L&M 

10 

3.21% 

EXTRA VALUE 

10 

3.21% 

GENERIC 

10 

3.21% 

TOTALS 

312 

100.00% 


i 

06-W3 

S3ZZ 098TS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 







QUALITY MARKETS #18 

9 f IN LINE 7 SHELVES 

189 ROWS (Carton Capacity 999) 


-■■■; . V _____ _ _:_ ^_ ^ 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

LOR 

\ 

LOR B&W 

(3) (6) 

PM 

PM 

PM B&W 

(3) (6) 

L&M 

L&M ATC 

(1) (8) 

GENERIC 

3‘ . v ? ' J : 3* ;■ 

9 Rows 9 Rows ^ 9 Rows * 


# Rows % Rows 


RJR 

54 

28.57% 

PM 

66 

34.92% 

ATC 

8 

4.23% 

LOR 

30 

15.87% 

B&W 

12 

6.35% 

L&M 

10 

5.29% 

EXTRA VALUE/GEN 

9 

4.76% 

TOTALS * 

189 

100.00% 


DATE:6/93 


9922 098IS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUALITY MARKETS #19 

13' IN LINE FIXTURE 6 SHELVES 
240 ROWS (1280 Carton Capacity) 


. - .■ ■ ; 


;j .1 


r ’ 







• V ’ . ' • 

"! ■ */ • J 




RJR 

RJR 

RJR 

RJR 


# ROWS 

% ROWS 

RJR 


RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

80 

33.33% 






PM 

84 

35.00% 

PM 


PM 

PM 

PM 

ATC 

17 

7.08% 






LOR 

30 

12.50% 

PM 


PM 

LOR 

LOR 

L&M 

19 

7.92% 






B&W 

10 

4.17% 

PM 


PM 

PM LOR 

LOR B&W 







(8) (1) 

<7) (6) 




L&M 

L&M 

ATC 

ATC 

B&W 

TOTALS 

240 

100.00% 


(1) 

(8) 






3' 


3V 

3\ 





9 Rows. 


9 Rows 

9 Rows 

13 Rows £*? 

REVlSED^/93 

r 



1 

obaw 

^ 0 /\w| ffuklAW) 


L9ZZ 093IS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUALITY MARKETS #24 

FLEX 9' 6 SHELVES 

162 ROWS (Carton Capacity 864) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

PM 

\ 

EXTRA VALUE 

L&M 

B&W 

ATC 

y . 3V • jV 3’ ■/> •• > v 

V*-. : / ' -■ ' ' .V - 

9 Rows 9Rows 9Rows 


Debbie Taylor 6/93 

8922 099TS 


RJR 

PM 

ATC 

LOR 

B&W 

L&M 

EXTRA VALUE 

TOTALS 


DATE:6/93 


#Rows %Rows 
54 33.33% 

54 33.33% 

9 5.56% 

18 11.11% 
9 5.56% 

9 5.56% 

9 5.56% 

162 100.00% 


I 








ww.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 







(POG#1) 



QUALITY MARKETS #27, 39, 40, 65 

16' NON SELF SERVICE 6 SHELVES 
312 ROWS (Carton Capacity 1664) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

PM 

PM LOR 
(6) t _f7) 

LOR 

GENERIC 

L&M B&W 
(10) (3) 

B&W 

• 

LOR ATC 

(8) (SI 

ATC 

ilfl3 Rows : 13 Rows > . 1 1 Rows *' 1 13 Rowslii' 


REVISED: 6/93 



# OF ROWS 

% OF ROWS 

RJR 

104 

33.33% 

PM 

110 

35.26% 

ATC 

18 

5.77% 

LOR 

28 

8.97% 

B&W • 

16 

5.13% 

L&M 

10 

3.21% 

EXTRA VALUE 

13 

4.17% 

GENERIC 

13 

4.17% 

TOTALS 

312 

100 . 00 % 


0b-7W 


i 


69ZZ 0981S 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 
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QUALITY MARKETS #27, 39, 40, 65 

16’ NON SELF SERVICE 6 SHELVES 
312 ROWS (Carton Capacity 1664) 


, fc.i - ’ l rTT-'t. i .• j, ' •'• “t“ '*■’**. v 1 ■* ' W • j ■ V/lr.iM-’\i£:'..-nCS- ■ 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

PM 

PM LOR 
(6) (7) 

LOR 

GENERIC 

L&M B&W 
(10) (3) 

B&W 

LOR ATC 

J8)_(5) 

ATC 

V 13 Rom" ■ 13Rows " ■'#13RoWPf ';‘M3R(W^r 


REVISED: 6/93 


(POG#1) 



#OFROWS 

% OF ROWS 

RJR 

104 

33.33% 

PM 

110 

35.26% 

ATC 

18 

5.77% 

LOR 

28 

8.97% 

B&W 

16 

5.13% 

L&M 

10 

3.21% 

EXTRA VALUE 

13 

4.17% 

GENERIC 

13 

4.17% 

TOTALS 

312 

100.00% 


/tfMn/ep ob-?w 
^OAV/] MwAtfO 


I 






Q>LZZ 098IS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 










QUALITY MARKETS #28 

10' NON SELF SERVICE 7 SHELVES 
217 ROWS (Carton Capacity 1147) 



I LZZ 0981S 



#Rows 

% Rows 

RJR 

62 

28.57% 

PM 

76 

35.02% 

ATC 

19 

8.76% 

LOR 

22 

10.14% 

B&W 

16 

7.37% 

L&M 

9 

4.15% 

EXTRA VALUE 

13 

5.99% 

TOTALS 

217 

100.00% 


DATE; 6/93 ! 

i 1 

i ■ 

’ tfflwep obaw 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ifwnOOOO 







QUALITY MARKETS #29 

8.5’ NON SELF SERVICE 7 SHELVES 
182 ROWS (Carton Capacity 962) 



. t ' ■ > ■ - 

ZLZZ 098TS 


Source: 






#Rows 

%R<JWS 

RJR 

52 

28.57% 

PM 

63 

34.62% 

ATC 

14 

7.69% 

LOR 

23 

12.64% 

B&W 

13 

7.14% 

L&M 

8 

4.40% 

EXTRA VALUE 

9 

4.95% 

TOTALS 

182 

100.00% 


DATEfi/93 


WfwtQ ohm 

^OAtv] Mm&K) 






QUALITY MARKETS #30 

IT IN LINE NON SELF SERVICE 6 SHELVES 
234 ROWS (Carton Capacity 1248) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM LOR 

(4) (9) 

LOR 

PM 

PM . 

EXTRAVALUE 

L&M ATC 

(8) (5) 

ATC BSW 

(10) (3) 

B&W 

/ 13 Row# ••: •1 Row V* : . 13 Rows 


DATE6/93 


- 

#Rows 

%Rows 

RJR 

78 

33.33% 

PM 

82 

35.04% 

ATC 

15 

6.41% 

LOR 

22 

9.40% 

B&W 

16 

6.84% 

L&M 

8 

3.42% 

EXTRA VALUE 

13 

5.56% 

TOTALS 

234 

100.00% 



I 0b7W 


ZLZZ 098TS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 











QUALITY MARKETS #33 

4X4 END CAP 7 SHELVES 
273 ROWS (Carton Capacity 1443) 


....... 

' s> M;Vi '■ ' ’ ■ : . , 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

LOR 8&W 

(4) (9) 

B&W 

PM 

ATC PM 

(9) (4) 

PM 

PM 

ATC Extra Value 
(9) (4) 

Extra Value Generic 
(6) (7) 

Generic L&M 
(3) ' (10) 

- ‘. : 4 ': ■ 

13Rows : . • 13Rows - i' 13 Rows;*:’ 


H Rows % Rows 


RJR 

78 

28.57% 

PM 

95 

34.80% 

ATC 

18 

6.59% 

LOR 

30 

10.99% 

B&W 

22 

ao6% 

L&M 

10 

3.66% 

EXTRA VALUE 

10 

3.66% 

GENERIC 

10 

3.66% 

TOTALS 

273 

100.00% 


DATE:6/93 



Koaiv] QnkttW) 

t ’LZZ 098XS 

i 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 
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QUALITY MARKETS #33, #4 

4X4 END CAP 7 SHELVES 
273 ROWS (Carton Capacity 1443) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

LOR B&W 

(4) (9) 

B&W „ 

PM 

ATC PM 

(9) (4) 

PM 

PM 

ATC Extra Value 
(?)_(4) 

Extra Value Generic 

(?)_(Z) 

Generic L&M 
J3)_HO) 

- 4’ 4’ . 4* 

13 Rows ... 13Rows 13 Rows t 


# Rows % Rows 


RJR 

78 

28.57% 

PM 

95 

34.80% 

ATC 

18 

6.59% 

LOR 

30 

10.99% 

B&W 

22 

8.06% 

L&M 

10 

3.66% 

EXTRA VALUE 

10 

3.66% 

GENERIC 

10 

3.66% 

TOTALS 

273 

100.00% 

DATE^/93 




SLZZ 0981 S 



1 


* I 

ViOAVv^ 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 







QUALITY MARKETS #34,26,32 

4X4 END CAP 7 SHELVES 
217 ROWS (Carton Capacity 1147) 


■. t ■■ : P# : 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

LOR 

LOR 

PM 

PM B&W 
(4) (9) 

B&W ATC 

(5) (4) 

PM 

PM 

ATC 

L&M 

L&M GENERIC 
(D 02) 

EXTRA VALUE 

■ iMtom ■>,: 13 Row - / f- SRom' ^'.r 


# Rows % Rows 


RJR 

62 

28.57% 

PM 

75 

34.56% 

ATC 

13 

5.99% 

LOR 

22 

10.14% 

B&W 

14 

6.45% 

L&M 

10 

4.61% 

EXTRA VALUE 

9 

.4.15% 

GENERIC 

12 

5.53% 

TOTALS 

217 

100.00% 


REVISED: 6/93 


/tfiwep otew 

^OAW] ffctM&K) 

9LZZ 09STS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUmlITY MARKETS #36 
COMBINATION PKG/CTN FIXTURE 
NON SELF SERVICE 




RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

RJR 

PM 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 



PM 

PM 

LOR 

SBBKII 


PM 

■■■■ 

LOR 

ingKgTrsrTB 

^Kn 


l&M 

ATC 

ATC B&W 

(2) (7) 

B&W 




CARTONS ' ' 


i:i: ICARTONS 






#OF ROWS 

% OF ROWS 

RJR 

80 

28.57% 

PM 

98 

35.00% 

ATC 

16 

5l71% 

LOR 

28 

10.00% 

B&W 

20 

7.14% 

L&M 

9 

3.21% 

VALUE TIME 

13 

4.64% 

EXTRA VALUE 

16 

5.71% 

TOTALS 

280 

100.00% 


pb-?m 


LLZZ 0981S 


7/14/93 





Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





































QUALITY MARKETS #37 
COMBINATION PKG/CTN FIXTURE 
NON SELF SERVICE 




8 LZZ 098IS 


7/14/93 




RJR 

# OF ROWS % OF ROWS 
78 33.33% 

PM 

82 

35.04% 

ATC 

15 

6.41% 

LOR 

22 

9.40% 

B&W 

16 

6.84% 

L&M 

8 

3.42% 

VALUE TIME 

7 

2.99% 

EXTRA VALUE 

6 

2.56% 

TOTALS 

234 

100.00% 


ob-7W ' 


.ucsf.edu/docs/lfwn0000 





















QUALITY MARKETS #38 

8’ IN LINE (Non Self Service) 

4 f Seperate IN LINE (Non Self Service) 
273 ROWS (Carton Capacity 1443) 


n ' T l ■ — -■— ------- 

8' 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM LOR 

(4) (9) 

PM 

LOR 

L&M ATC 

(10) (3) 

L&M ATC 

(1) (8) 

13 Rows 

4 1 :: ' Vv 

13 Rows 





€>LZZ 0981S 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 























QUALITY MARKETS #42 

8 f IN LINE NON SELF SERVICE 
9 SHELVES 3 CARTONS HIGH 
234 ROWS 



08ZZ 098TS 


Source: https://www.i 




#Rows 

%Rows 

RJR 

78 

33.33% 

PM 

78 

33.33% 

ATC 

15 

6.41% 

LOR 

26 

11.11% 

B&W 

16 

6.84% 

L&M 

8 

3.42% 

EXTRA VALUE 

13 

5.56% 

TOTALS 

234 

100.00% 


DATE: 6/93 j 

i 0b^3 

; *i\0AW\ tduto 0 


.ucsf.edu/docs/lfwn0000 






QUALITY MARKETS #44 

6.5’ 7 SHELVES 

147 ROWS (Carton Capacity 777) 


§uW:.fyi^W 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

PM 

GENERIC 

GENERIC B&W 

(5) (8) . 

L&M 

LOR 

L&M ATC 

(2) (6) 

ATC LOR 

(6) (7) 

ZF 4' 

& Row* . 13 Row* 


# Rows % Rows 


RJR 

42 

28.57% 

PM 

34 

23.13% 

ATC 

12 

8.16% 

LOR 

20 

13.61% 

B&W 

8 

5.44% 

L&M 

10 

6.80% 

EXTRA VALUE/GEN 

21 

14.29% 

TOTALS 

147 

100.00% 


DATE: 6/93 


1SZZ 098TS 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUALITY MARKETS #44 

6.5' 7 SHELVES 

147 ROWS (Carton Capacity 777) 


1 -jJ.*' "«fi *■ ^ J • i . «. 1 

.■ ■ •• '■ ' 

/■: ■- -■ h 7-: '7 '■> . .7 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

PM 

GENERIC 

GENERIC B&W 

(5) (8) 

L&M 

LOR 

L&M ATC 

(2) (6) 

ATC LOR 

(6) (7) 

<NiSl&77/ 


ZBZZ 0981S 



#Rows 

% Rows 

RJR 

42 

28.57% 

PM 

34 

23.13% 

ATC 

12 

8.16% 

LOR 

20 

13.61% 

B&W 

8 

5.44% 

L&M 

10 

6.80% 

EXTRA VALUE/GEN 

21 

14.29% 

TOTALS 

147 

100.00% 


DATE: 6/93 

tfetww 0b-7W 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 




QUALITY MARKETS #47 

IT IN LINE NON SELF SERVICE 7 SHELVES 
273 ROWS (Carton Capacity 1443) 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

PM 

PM LOR 

(4) (9) ' 

EXTRA VALUE 

PM 

, LOR 

LOR B&W 

(10) (3) 

L&M ATC 

(10) (3) 

ATC 

B&W 

:.13.RoWs* .• v V;.' 13 

iji- "f, T 


'■ ; i; ... • 






# Rows 

% Rows r 

RJR 

78 

28.57% . ; ^ 

PM 

95 

:- 34.oU%Uj£>^^ 

:.V» 

ATC 

16 

5.86 

11.72%^^ : i^p;:- 

. .:■•■' 5.86%isiii>SVa 

LOR 

32 

B&W 

16 

L&M 

10 

3 . 66 % /ft^hiUr V; ‘ 

EXTRA VALUE 

26 

* *■ • ft .•■ ■■ it’5 \\ ’ | 

9.52% 

’ : “ t i4 * 

TOTALS 

273 

100.00% 






.-1 

H 

|i 

: *i 


DATE^/93 


KtfWtQ 0f)‘7W 

^OAW] 
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QUALITY MARKETS #49 

20* IN LINE NON SELF SERVICE 5 SHELVES 
325 ROWS (Carton Capacity 1755) 


: 0b-W3 

i 



■ • • ’. :■ 


‘y+fV'-i* 

v.! ; 

v % ’• r ^ : 

■ -r.. ■ . 



RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 





(7) 

(6) 




#Rows 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

RJR 

79 



(7) 

(6) 



PM 

123 

RJR 

EXTRA VALUE 


PM 

PM 

PM 

ATC 

26 







LOR 

22 

GENERIC 

LOR 


LOR 

LOR PM 

PM 

B&W 

26 





(6) (7) 


L&M 

10 

GENERIC L&M 

ATC 


ATC 

B&W 

B&W 

EXTRA VALUE/GEN 

13 

(1) (10) 



' 



TOTALS 

299 

■> 

13 Rows - . 

. 4' ^ .: 

13 Rows f ■: 

■ » ». • v;X-.,':,; ka 

13 Rows 7? ^ 

• V '13R^P 

13 Rows 




DATE6/93 


l’ZZZ 098ts 


% Rows 
26.42% 
41.14% 
8.70% 
7.36% 
8.70% 
3.34% 
4.35% 
100 . 00 % 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwn0000 






QUALITY MARKETS #52 

IT INLINE 6 SHELVES 

318 ROWS (Carton Capacity 1696) 
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QUALITY MARKETS #58 

15' IN LINE NON SELF SERVICE 6 SHELVES 
288 ROWS (Carton Capacity 1536) 
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QUALITY MARKETS #61 

10’ IN LINE NON SELF SERVICE 
5 SHELF LOW PROFILE 
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QUALITY MARKETS #61 

2 FIXTURES 7 SHELVES 

317 ROWS (Carton Capacity 1623) 
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QUALITY MARKETS STORE #62 

L SHAPED FLEX (Non Self Service) 6 SHELVES 
360 ROWS (Carton Capacity 1920) 
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QUALITY MARKETS #63 

END CAP FIXTURE 7 SHELVES 
357 ROWS (Carton Capacity 1887) 
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QUALITY MARKETS STORE #64 

IN LINE FIXTURE ( Non Self Service) 

378 ROWS (Carton Capacity 1998) 
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QUALITY MARKETS #66 

17' IN LINE 7 SHELVES 
385 ROWS (Carton Capacity 2035) 







j’ •. ■ •>* 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

ATC LOR 
(2) (6) 

LOR 

PM 

PM 

EXTRA VALUE 

ATC 

V 

LOR 

PM 

PM 

GENERIC 

ATC 

ATC B&W PM 
(5) (6) (2) 

PM 

PM 

GENERIC 

ATC 

B&W 

B&W 

L&M 

2 S 

8 Rows 

. 2.5 1 • • 

6 Rows ; 

4V 

13 Rows 

4* . ; 

13 Rows : ; 

-.Y&S 

' 13 Rows 


# Rows % Rows 


RJR 

110 

28.57% 

PM 

135 

35.06% 

ATC 

31 

8.05% 

LOR 

32 

8.31% 

B&W 

32 

8.31% 

L&M 

13 

3.38% 

EXTRA VALUE 

16 

4.16% 

GENERIC 

16 

4.16% 

TOTALS 

385 

100.00% 

REVISED: 6/93 




KftWSP Obiw 
ViOAVv^ MuAoS) 


Z6ZZ 0981S 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwnOOOO 





QUALITY MARKETS STORE #67 

L SHAPED (2 separate fixtures) 7 SHELVES 
420 ROWS (Carton Capacity 2220) 
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QUALITY MARKETS #69 

8’ IN LINE NON SELF SERVICE 7 SHELVES 
182 ROWS (Carton Capacity 962) 


} '• 



RJR 

RJR 

RJR 

RJR 

PM 

PM 

PM 

‘ EXTRA VALUE 

PM 

LOR 

PM 

LOR B&W 

(9) (4) 

L&M ATC 

(8) (5) 

ATC B&W 

(6) (7) 



&6ZZ 098TS 


RJR 

PM 

ATC 

LOR 

B&W 

L&M 

EXTRA VALUE 
TOTALS 


DATE6/93 


# Rows % Rows 



52 

65 

11 

22 

11 

8 

13 


28.57% 

35.71% 

6.04% 

12.09% 

6.04% 

4.40% 

7.14% 


' ‘ <v. .• *- 




. .< ■'>; ;. 1 , 


• '-V ./ ’ 

-;r->^ 

• Jr V •• ) 1/‘ - . 


182 100.00% 


ftfflWSP 06W5 

ViOAl^l 



Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/lfwn0000 





QUALITY MARKETS #70 

8'IN LINE NON SELF SERVICE 
5 SHELVES LOW PROFILE 
130 ROWS (Carton Capacity 702) 
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QUALITY MARKETS #71 

12’IN LINE 7 SHELVES 

273 ROWS (Carton Capacity 1443) 
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QUALITY MARKETS #72 

16' 5 SHELVES NON SELF SERVICE 
245 ROWS (Carton Capacity 980) 
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